جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





, 0 ز المدرسة : 085 قم الصفحة من 1 إلى 1 

المديرية : الكرخ الأولى رمز المدر رقم من 1 إلى 
المورسة: ثانوية السندباد الاهلية للبنات 

الؤ ٠‏ إحباد 5 

لفرع : إحيائي الدور الأول 240/19 













1 | 102042085001 || أفنان محمود شهاب وهاب ||| 96 | 100 | 100 | 94 | 97 | 98 | | ناجج | 585 | 97.50 _ 
2 | 102042085002 || تينه رائد عبد الجبارحسين | 55 | 100 | 93 | 74 | 54 | 50 | | نجج | 426 | 71 _ 
_ 3 | 102042085004 | زهراء مهند صادق محمد ابراهيم __ | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | تاجح | 596 | 99.33 _ 
4 | 102042085005 | سارة ياسر محمد عبد الحسين _ | 94 | 100 | 100 | 99 | 100 | 96 | | تاجح | 589 | 98.17 _ 
| 5 | 102042085006 | شهد احمد عبد الحسن علي | 94 | 100 | 94 | 86 | صفر | 93 | | معد | 0 | 0_ 
الممتحنون 
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مدير المركز 


